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  L’arche de Noé


  Dieu avait tout donné à l’homme et à la femme, mais ceux-ci, au fil du temps, n’avaient pas réussi à vivre en paix, ensemble.


  De nombreuses disputes éclatèrent, les gens s’entre-tuèrent, devinrent jaloux des autres, et se mirent à voler les biens de leurs voisins. Ils n’avaient plus aucun respect, plus aucune valeur!


  Dieu fut fort déçu et voulut offrir une nouvelle chance, une nouvelle vie faite de paix et d’amour aux hommes et aux femmes. Alors Dieu demanda à Noé, qui avait le coeur était encore tourné vers Lui et les autres, de construire une grande arche. Noé fit confiance à Dieu et construisit pendant de longs mois cet immense bateau, alors qu’il n’y avait pas d’eau autour de son village.


  Tout le peuple se disait que Noé était devenu fou!


  Dieu demanda à un couple de chaque espèce animale, ainsi qu’à Noé, son épouse, ses fils et toute sa famille, de prendre place dans l’arche.


  Tous ceux qui le souhaitaient, et qui arrivèrent à temps, purent monter dedans, alors que tous les autres moururent noyés par les eaux montantes.
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  Le Déluge


  En effet, il y eut une grande tempête et une terrible inondation recouvrit toute la surface de la Terre, jusqu’aux plus hautes montagnes.


  Tous les êtres vivants sur la terre, dans les mers et dans les airs furent noyés.


  Il plut sans cesse pendant quarante jours et quarante nuits. L’arche, quant à elle, naviguait sur les eaux et tous les êtres à l’intérieur restèrent en vie.
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  Quand il cessa de pleuvoir, et après avoir attendu plusieurs jours, Noé ouvrit la petite fenêtre qu’il avait construite et lâcha un corbeau. Le corbeau s’en alla et revint, car il ne trouvait aucun arbre pour se poser. Ensuite, Noé lâcha une colombe mais celle-ci revint peu de temps après car elle non plus ne trouvait pas de branche pour se poser. Il y avait de l’eau sur toute la surface de la Terre. Noé étendit la main, prit la colombe et la fit rentrer auprès de lui dans l’arche.


  Il attendit sept jours, puis relâcha l’oiseau. La colombe revint le soir vers lui, mais cette fois-ci, elle avait un rameau d’olivier tout frais dans le bec.
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  Ainsi Noé sut que les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Il attendit encore sept autres jours et lâcha à nouveau la colombe, qui ne revint plus vers lui. Elle avait trouvé un arbre pour se poser et se nourrir. Quand Noé enleva la couverture de l’arche, il se rendit compte que la surface du le sol était sec.


  Après quelque temps encore, toute la terre fut sèche et les océans avaient retrouvé leur place.


  La sortie de l’arche


  Dieu demanda à Noé de sortir de l’arche avec sa femme, ses fils et leurs femmes ainsi que tous les autres êtres vivants!


  Il fit donc sortir tous les
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